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TĪYDROÏDES RÉCOLTÉS PENDANT LA CAMPAGNE D'ÊTÉ 1919 


pu «Pourquoi-Pas?» SUR LA CÔTE D ISLANDE. 


par M. ArmaxD BILLARD, 


PROFESSEUR À LA FACULTÉ DES SCIENCES DE POITIERS. 


Les Hydroïdes récoltés pendant la campagne de l'été 1912 par M. Le 
Danois dans une seule station au N. W. de l'Islande (66° N., 26° 19° W.G.. 
profondeur 41 mètres, fond de coquilles brisées) sont au nombre de huit 
espèces qui toutes ont été déjà trouvées dans ces parages ©. 


FAMILLE HALECIIDAE. 


Hazecruw muricaruu Ellis et Solander. — Une belle colonie pourvue de 
gonanges. 


Faute CAMPANULARIIDAE. 


CampanuLarra INTEGRA Mac Gillivray. — Colonies fixées sur lHydrall- 
mauia falcata L. Peu abondant. i 


CAMPANULARTA voLURLIS L. — Une colonie rampant sur l'Hydralluant 
faleutu L. Rare. 


FamiLLE CAMPANULIDAE. 


CaLyceLLA sYRINGA L. — Colonies fixées sur l'Hydrallmauia falcata L. et 
pourvues de gonanges. 


M Voir à ce sujet : Jäpernorn (E.), Northern and Arctic Invertebrates in the 
collection of the Swedish State Museum (Riks Museum, IV Hydroiden ( Kungl. 
Swenska Vetenskapsak. Handb., 1909, Bd. 45, 124 p., 12 Taf.); Saemunnson (B.), 
Bidrag til Kundskaben om de islandke Hydroider (Vidensk. Medd. naturh. Foren. 
Kjöbenharn, 1902, p. 47-74, Taf. 1-11, et 1912 , Bd. 63, p. 67-107, 6 fig. ). 


Fanizce SERTULARIIDAE. 


Dipuasia razLax Johnston. — Quelques belles colonies pourvues de 
gonanges et montrant le fait signalé par Hixcxs ©) de gonanges måles et 
femelles sur la même colonie : les mâles étant situés à un niveau infé- 
rieur. 


Dipuasra rosacea L. — Une touffe de colonies sans gonanges sur l’Hydrall- 
mania falcata | | 


Hyprazcwana FALcATA L. — Colonies très abondantes sans sonanges. 


Tauiarta ruusa L. — Quatre colonies sans gonanges. 


Paris, le 21 juillet 1914. 


OÙ Hincks, À History of the British hydroid Zoophytes (London, 1868, John 
Van Voorst, in-8°, 338 p.; 42 fig., 67 pl). 


